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Återvinning av el i växthus och liknande ljusintensiva utrymmen 


I ljusintensiva utrymmen som t.ex. växthus kan elen återvinnas med hjälp av en ljuspanel. 
Användningen av ljuspaneler har liten negativ inverkan på andra aktiviteter när de är korrekt 
placerade. 


I växthus, i exempelfallet, behövs en avsevärd mängd ljus nästan 24 timmar om dygnet och 
året runt, eftersom det naturliga ljuset inte är tillräckligt för en effektiv växtproduktion. Det 
mesta av det ljus som produceras går till spillo, liksom den energi som används för att 
producera det. För närvarande finns det ingen aktiv användning av överskottsljus i större 
skala. Ljusåtervinning öppnar en ny möjlighet att avsevärt öka energieffektiviteten och i 
nästa steg möjligheten och marknaden för ljuspaneler som är optimerade för 
växthusvåglängder. På samma sätt kan paneler och återvinning användas i andra stora och 
väl upplysta utrymmen. Sådana paneler som är optimerade för inomhusbruk kräver i regel 
mindre hållbarhet än paneler för utomhusbruk, vilket ger kostnadseffektivitet. 


Ljuspaneler kan placeras, fortfarande med växthus som exempel, på innerväggar där de är 
väl upplysta och där väggytan är särskilt stor. Panelerna stör inte den dagliga verksamheten 
och hindrar inte heller användningen av naturligt ljus. I ett senare skede kan utformningen av 
växthusen förbättras för att ytterligare optimera energiåtervinningen. I den första fasen kan 
kommersiellt tillgängliga standardpaneler placeras i testrummen och platserna väljas utifrån 
förhållandena. Genom att optimera panelerna för våglängderna i växthusen och ta hänsyn till 
placering och antal ljuspaneler samt den teknik som krävs redan i designfasen av ett nytt 
växthus kan ännu bättre resultat uppnås. 


Innovationen har flera positiva argument som talar för sig: 


e Betydande energibesparingar 
o En betydande del av den använda energin fås tillbaka 
o Växthus kan byggas i t.ex. Existerande lagerrutrymmen, utan göasväggar och 
-tak, som är avsävärt bättre isolerade. Den bättre värmeisoleringen är mera 
ekonomisk än förlusten av naturljus. 
Positiv miljöpåverkan 
Produktmarknadsföring kan lyfta fram hållbarhet och miljövänlighet 
Förutom växthus finns det många andra anläggningar där paneler är användbara 
Det finns potential att skapa en helt ny industri för storskalig användning av 
elektricitet från ljus 


Innovationen är baserad på egna idéer och diskussioner i växthus. 
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